Sonate pour orgue n° 3 en do mineur, Op. 56 (1883) 



IL ^cCagio moCto 



Récit : Voix céleste et Viole de gambe 8' 
Pos. : Unda maris et Salicional 8', ace. Réc. 
G. O. : Gambe 8', ace. Réc. et Pos. 
Péd. : Soubasse 16', Violoncelle 8' 



Alexandre GUILMANT 

(1837 - 1911) 
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